جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة: 2057 رقم الصفحة من 1 إلى 2 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة المنصور للبنات 











1 | 1421922057001 | ايه داود سليم علي 0000 | 50 | 5 | 341 | 65 | مىل | 0 
2 | 1421922057002 | ايه موفق جبار مجيد | 62 | 59 | 31 | 69 | مل | 0 
3 | 1421922057003 _| تبارك ضياء عبد الامير سلمان _____| 71 | 72 | 60 | 8 | نجج | 284 
4 | 1421922057004 | جنات حسين عبد الرحمن قدوري | |[ 55 | 50 | 33 | 59 | مسل | 0 
5 | 1421922057007 | رسل حسن كاظم شفي ||| 69 | 63 | 50 | 60 | نجج | 242 
6 | 1421922057009 | رفل عبدالكريم عبدالستار حسين | 56 | 60 | %7 | 54 | مل | 0 
7 | 1421922057010 | زهراء ضياء عباس فليجح ||| 58 | 50 | 29 | 57 | مسل | 0 
8 | 1421922057011 | زهاء علي حميد سلمان | 50 | 54 | 34 | م | مل | 0 
9 | 1421922057012 | زهراء محمد عدنان بهجه ||| 56 | 5 | %3 | 50 | مىل | 0 
0 | 1421922057013 | زينب احمد قاسم ماهود || 52 | 34 | 26 | 51 | مسل | 0 
1 | 1421922057014 | زينب رعد نام دار كلي ‏ | 65 | 70 | 241 | 68 | مسل | 0 
2 | 1421922057015 | زينب علي ذياب صلال 000 | 85 | 8 | 53 | 88 | نجج | 307 
3 | 1421922057016 _| زينب ناصر كاكي سلمان __| 83 | 80 | 53 | 91 | نجج | 307 
4 | 1421922057017 | ساره احمد جوادلطيف______| 79 | 73 | 6 | 89 | اجج | 302 
5 | 1421922057018 | سبأحبيب ابراهيم محمد | 75 | 70 | 26 | 62 | مىل | 0 
6 | 1421922057019 | سوزان جابر ظاهرزمان | 50 | 5 | 26 | 39 | مىل | 0 
7 | 1421922057020 | شهد حسام جاسم شمه __| 70 | 79 | 58 | 78 | ناج | 25 
8 | 1421922057021 | ضحى علي عبودامغير | 57 | 50 | 24 | 69 | مل | 0 
9 | 1421922057022 | ضحى علي هادي محمد | 51 | 60 | 37 | 65 | مل | 0 
0 | 1421922057024 | طبه خليل ابراهيم عبد ||| 50 | 50 | 29 | 74 | مسل | 0 
21 | 1421922057025 | غدير عباس فاضل سوادي 000200 |0 80 | 53 | 57 | 71 | اجج | 2 
2 | 1421922057026 | غدير فلاح غلام محمد | 85 | 80 | 61 | 90 | اجج | 3066 
3 | 1421922057028 _| فاطمه حسين مكلف جاسم || 62 | 54 | %4 | 0 
4 | 1421922057029 | فاطمه حيدر ياسين عبد الواحد 53 50 22 54 مكمل 0 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


رمز المدرسة: 2057 رقم الصفحة من 2 إلى 2 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يرية : الر 7 للعام الدراسي 0 2 













| 1421522050051 | قاطمه قاسم عزوزي جوده | 50 | 1 
4 مریم توزاد جمال ابراهيم 50 1 


الممتحنون 


٠. 
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نسبة النجاح 


تسب سر 





برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


